Z Debickich Stanislawa 


BILINSK 


BYLY WIEZIEN RAVENSBRUCK 
NAJUKOCHANSZA CIOCIA 


przeżywszy lat 94, po długiej chorobie, opatrzona św. Sakramentami, 
zmarła dnia 22 stycznia 1983 roku. 


Wyprowadzenie zwłok z kaplicy na cmentarzu Rakowickim na miejsce wiecznego spoczynku 
nastąpi w środę 26 stycznia br. o godzinie 14.00, o czym zawiadamiają pogrążeni w głębokim 
smutku i żalu: 


SIOSTRZEŃCY Z RODZINAMI 


Nabożeństwo żałobne 


odprawione zostanie w środę dnia 26 stycznia br. o godzinie 8.30 w kościele parat. św. Floriana 


Miejskie Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych 
PUNKT USŁUG POGRZEBOWYCH Nr 1 
Kraków, ul. Rakowicka 41 — télefen 114778 


